CALCUL DES  INDICES DES FONCTIONS.              Ul
Si la fonction u = F (a?, jv) reste finie et continue pour tous les points situés sur le contour OS, alors, en considérant u comme fonction de la seule variable s, on aura
Corollaire IL — Soient u = ¥(cc,y) et v=f(&,y) deux fonctions dont chacune reste non seulement finie, mais continue sur le contour OS, et puisse d'ailleurs s'évanouir en quelques points tlo ce contour. Alors, en considérant u et 9 comme fonctions clé la seule variable s, on aura, d'après le corollaire I,
et, par conséquent,
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l'équation (i5) pourra s'écrire ainsi (1)
(«6>               riï^vriïfD=o.
Corollaire HL — Soient u, 9, w trois •fonctions de x, y, dont chacune reste non seulement finie, mais continue sur le contour OS, et puisse d'ailleurs s'évanouir en quelques points de ce contour ; alors, en considérant ^^, 9, w comme fonctions de la seule variable .9, on aura, d'après le corollaire I,
(*) La méthode à l'aide de laquelle on démontre ici la formule (16) pourrait servir pareillement à établir la formule (5) du paragraphe 1er.
OEwres de C. — S. H3 t. I.                                                                                        56e pourra changer de signe qu'en passant par l'infini, et passera évidemment autant de fois du positif au négatif que du négatif au positif. Donc, parmi les indices de ce rapport qui différeront de zéro, le nombre de ceux qui se réduiront à — i sera égal au nombre de ceux qui se réduiront à -h i. Donc la somme de ces indices ou
